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Kviba lingvo 


Kviba estas Guahiba lingva, kiu estas parolata de 
ĉirkaŭ 2300 homoj en Kolombio kaj aldona, 650 en 
Venezuelo. Pli ol duono el la Kvibaj parolantoj estas 
monoglotaj (unulingvaj), kaj en Kolombio estas po 
45% legiva kvociento. 


Eksteraj ligiloj 


■ Pri Kviba lingvo (http://www.ethnologue.Org/s 
how_language.asp?code=cui) en Ethnologue 
(angle) 


Kviba lingvo 

Parolata Kolombio, Venezuelo 

en 

Regiono Kolombio: riveroj Meta Casanare kaj 
Capanapara 

Venezuelo: Apure Divido 
Parolantoj 2 343 en Kolombio (censo de 1 993) 
650 en Venezuelo (1 995 SIL) 

Lingvistika Ikiasifikol 

Amerinda (areo) 

Guahiba 

Kviba 

Lingva 4 severe endanĝerigita 

statuso 

Lingvaj kodoj 

Lingvaj 

kodoj 

ISO 639-3 cui 
Glottolog cuibl242 
Angla Cuiba 
nomo 

Franca cuiba 
nomo 


Elŝutita el "https://e 0 .wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Kviba_lingvo&oldid=5059277" 


Ĉi tiu paĝo estis lastafoje redaktita je 08:58,13 mar. 2013. 

La teksto disponeblas laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondĵĉe 3.0 Neadaptita; eble aldonaj kondiĉoj 
aplikeblas. Vidu la uzkondiĉojn por detaloj. 







